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Gnetum neglectum war nicht nur, wie der Name andeutet, bis zu Blumes 
Zeit übersehen worden, sondern es wurde von Späteren wiederum verkannt, 
wie ich in Bull. J. B. Buitenzorg 3. Ser. 10 (1930) 474 näher ausgeführt 
habe. Die echte Art taucht verhältnismässig selten in den Herbarien auf. 
Sie ist eine Pflanze der Alluvialwälder in Borneo. Vegetativ ist sie aus¬ 
gezeichnet durch derbe, grosse, lamzettlich-elliptische Blätter mit Träufel¬ 
spitze, deren Seitennerven auffallend weit voneinander abstehen. Die Blüten¬ 
standsachsen sind ziemlich zart und wenig verzweigt, die Samen klein, un¬ 
gestielt und etwas gelblich. 

Merkwürdigerweise war in den reichen Sammlungen aus Borneo, die 
mir bisher zu Gesicht kamen, diese Art immer nur durch $ Pflanzen 
vertreten. Jetzt sind zum ersten Mal auch cf Exemplare zum Vorschein 
gekommen, und zwar im Herbarium Sarawak. Sie sind repräsentiert durch 
eine neuere Sammlung des Forest Department Herbarium Brunei, Smythies, 
Wood & Ashton, Flora of Brunei, Nr. S. 5752, gesammelt om 25. 3. 1957 
am Ufer des Flusses Belalong kn Primärwald in 250 Fuss Meereshöhe, und 
durch eine ältere Sammlung aus Kuching, Nr. 202 des Sarawak Museums. 
Durch die oben angegebenen Merkmale der Blätter und des Aufbaus der 
Blütenstände erwiesen sich die Exemplare deutlich als zu dieser Art ge¬ 
hörig, und die männlichen Kätzchen haben durchaus einen eigenen Charak¬ 
ter, der von anderen Arten abweicht. 

Im Folgenden sei daher die Kenntnis der Art durch die Beschreibung 
der <f Blütenstände ergänzt: 

Infloreseentiae masculinae saepe cauliflorae, semel ramificatae; rami 
graciles (1 mm crassi), 2—4 longi; amenta 3 mm crassa, 3—5 cm longa. 
Colla cylindrico-infundibuliformia, 3 mm alta. Flores feminei steriles pauci 
(4—6), ellipsoidei, breviter acuti, V /2 mm longi; involucrum ehartaceum, 
ovulum oblique ovoideum, sensim acuminatum, 1 mm altum. Flores mas- 
culini numerosi, obconici, 2 mm alti; stamen unicum biloculare, loculis al- 
bidis, in vertice fissis. 



